JAN DRACUZ 


DOKTORAND MEDYCYNY, 


urodzony w r. 1835, po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 29-20 Grudnia 1890 r. 


Wyprowadzenie zwlok na Omentarz odbędzie się we Srode dnia 31 Grudnia b. r. o godz. 5 po 
obo z Zakładu klinicznego przy ulicy Wesołej, na które przyjaciele zmarlego Kolegów 
i Znajomych zapraszają. 
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Gzcionkiuni drukarni A. Słomskiego w Krakowie. 
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